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A shower on the 3d, P. M.— on the 6th, A. M.— on the V th, P. M.- 
and oa th« night of the 14th,— Total of Bain, 3.02 in. 
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Shower on the 3d, with moderate thunder and lightning, and on the 

night of the 16th,— on the 17th, P. M on the 22d, A. M.— and o» 

the 26th. Total of Rain, 3.17 in. 

This has been the warmest July that has been known here for the 
last twenty-five years. It has been between three and four degree* 
warmer, at a mean, than the average temperature the month. 



* Thermometer at 91° at 5, P. M. 

$ The Thermometer fell 20° in twe hours. 
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The early part of the month was cool and wet, and the season back- 
ward, the latter part became more plea<ant and warm ; but with the 
exception of a few days, the whole month may be called uncommonly 
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The whole month of July has been uncommonly warm, yet the sea- 
son has continued healthy. This city has not enjoyed a more healthy 
summer, thus far, for many years ; and it is a general observation, that 
the weather has been wanner than has been experienced since the 
total eclipse. 

July 10— Thunder 11 o'clock, A. M. 86°. 
1 1— Thunder 12 o'clock, M. 84°. 
13— Thunder 12 o'clock, M. 88°. 

14 — Thunder between. 11, A. M. and 1, P. M. CO and upward.? 
15— Thunder 11 o'clock, A.M. 8(1°. 
16— Thunder 12 o'clock, M. 84°. 
22— Thunder 4 o'clock, P. M. 87°. 
^—Thunder 11 o'clock, A. M. 83. 



